Rapport de la commune de Saint Jean d'lllac (33) 


Nombre de cameras 

Achetees 

4 

Utilisees 

3 

Finalite de 1'utilisation des 

cameras 

Prevention des incidents 

0 

Constat des infractions et 
poursuite de leurs auteurs 

0 

Formation des agents 

Oui 

Nombre d'interventions 
enregistrees 

Relevant de la CNIL 

0 

Procedure judiciaire 

0 

Procedure administrative 

0 

Procedure disciplinaire 

0 

Duree d'utilisation 

3 semaines 

Nbre reclamations pour I'acces 
aux images 

0 

Problemes rencontrees avec 
les personnes filmees par 
rapport a 1'utilisation des 

cameras 

0 

Observations liees a 
I'utilisation par les agents de 
police municipale 

0 




